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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 
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Elenco n. 44 dolle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, 
disposte con decreto ministeriale n. 3935/R in data 30 dicembre 1964 
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29| Dibenvu S 1 fiaconcino da 500.000 ULI. + fiala sol- 


30 


31 


SPECIALITÀ MEDICINALI 


Seris, catecorie e confezioni 


O 


1| Idrobetina 3 fiale da 1 cc. x 
Î 1 Cc. x 1008: 30 
Idrobetina 3 fiale da 1 cc. x 
Idrobetina 3 fiale da 1 cu. x 
Atoridone 10 fiale da 5 cc. 


meg. 50, 5 fiale da 


meg. 
meg. 1000 . 
x 1. 


x 20.000 U.I. 5 


s00. 


hl Awer Palmitat 6 fiale da 1 cc. 
fiale da 1 cc. x 20.000 ULI. 

6| Axer Palmitat 3 fiale da 1 cc. x 60.000 UL, 
da 1 ceco x 60.000 UL. 

7| Axer Palmital 1 fiala da 1 ce. x 150.000 U.I,, 3 fiale 
da 1 cc. x 150.000 U.I., 6 fiale da 1 cc. x 150.000 
U.I, 

8j Awer Palmitat 2 


6 fiale 


fiale da 1 cc. x 300.600 U.I. . 
9i Arer Palmilai flacone da 10 cc. x 500.000 UL 


Calciferol 1 fiala da 1 cc. x 500.000 UL, 3 fiale 
ULI 

Calciferol v fiala da 2 cc. 
da 2 cc. x 1.000.00 ULI 

Calciferol 10 fiale da 1 cc. x 50.600 D.I. . 

Calciferol 10 finle da 1 cc. x 100.000 U.I fee 

Culciferol flacone gocce da 10 cc. x 2.500. ‘000 U.I 

Calcium endocrino -5 fiale da 10 ce. . . . A 

Calcium endocrino 10 finie da 2,5 ce. . 

Calcium endocrino 10 ttale da 5 ce. . . 

Calcium endocrino 6 supposte pediatriche, 10 sup- 
poste pediatriche 

Calcium endocrino 6 supposte per adulti 
poste per adulti 

Combisulfan 20 compresse . È 

Combisulfan 6 supposte tino semplice a 

Combisulfan fiacone da 100 cc. emulsione . 

Combisulfan penicillina 6 supposte da 109.000 U.I., 
10 supposte da 100.000 U.I. 

Combisulfan penicillina 6 supposte da 300.000 U.I., 
10 supposte da 300.000 U.I. 

Cronosuif (già Metossit) flacone da g. 150 sci- 
roppo 

Cronosulf (già Metossil) 12 compresse . 


x 1.000.000 U.I., 3 fiale 


Cronosulf 20 capsule da e. 0,5 . 


Dibenvu fiaconcino da 500.000 U. + fiala solvente 
da 3 cc. 


vente 


Dibenvu S 1 flacone da 500.000 U. + 
nessa fiala solvente da 3 cc. 

Dibenvu S 1 fiacone da 1.000.009 U. + g. 0,5 con 
annessa fiala solvente da 5 cc. 


g. 0,25 con an- 


, 10 sup- 


| 
al 


da 1 cc. x 500.009 U.L, 5 fiale da 1 cc. x 500.000 |. 


Data Numero Data 
DITTA E SEDE di di dichiarazione 
rezistrazione | registrazione di rinunvia 
Angelini Francesco, Ancona, | 17- 8-1961 ! 12,726 ha 
via Flaminia, 111 Î I pu 

ta. | }7- S-196ì © 13.736/1 | T-11.1964 

rd, 17 & 19561! 13, 130/5 7-10.1064 

Alfa Farmaceutici, Bologna, |! 26- 9-1961 | 19.199 14-10-1564 

via Cimabue, 9/4 

Id. 21- 1-1954 2.191 10-10-1964 
30- 4-1960 

Id. 21- 1-1954 2.191/1 19-10-1964 
30- 4-1960 

Id. 21- 1-1954 2.191/2 10-10-1964 
30- 4-1960 

Id. 21- 1-1954 | 2.191/3 10-10-1964 
30- 4-1960 

Id. 21- 1-1954 2.191/A 10-10-1964 
30- 4-1960 

Id. 3- 3-1953 7.484 10-10-1964 
6- 3-1953 
25- cen 

Ia. 3- 3-1953 7-484/1 10-10-1964 
25-10-1961 

Id. 30- 6-1954 7.484/2 10-10-1964 

Ud. 24- 7-1961 7.484/3 10-10-1964 

Id. 3- 3-1953 7.484/A 10-10-1964 

la. 19- 1-1957 | 12.098 10-10-1964 

ld. 19- 1-1957 | ì2.098/1 10-10-1964 

Id. 19- 1-1957 ) 12.098/2 10-10-1964 

Id. 17-12-1957 | 12/048/A 10-10-1904 

ra. | 17-12-1957 | 12.098/B 10-10-1964 

ta. 17- 1-1958 | 13.394 10-10-1964 

1A. 17- 1-1958 | 13.394/A 10-10-1064 

Id. 17- 1-1958 | 13.394/B 10-10-1964 

td. 17- 1-1958 | 13.,394/C 10-10-1964 

Id. 17- 1-1958 | 13.394/D 10-10-1964 

ld. 24-10-1959 | 16.160 10-10-1961 
10- 6-1961 

Id. 31- 5-1960 | 16,160/A 10-10-1964 
10- 6-1961 

1a. 9- 6-1961 | 16.160/B 10-10-1964 

Id. 9- 2-1960 | 16.358 10-10-1964 

Id. 30- 3-1960 | 10.357 10-10-1964 

Id. 19- 5-1961 | 16.357/1 10-10-1964 

Id. 19- 5-1961 | 16.357/2 10-10-1964 
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SPECIALITÀ MEDICINALI 
Serie, caterorie e confezioni 


Tx. d'ordine | 


3 


Dibenyu S 1 flacone da 1.000.000 U.L. + g. 1 con 
annessa fiala solvente da 5 co. 


$_8 


fiacone da 20 cc. sciroppo 
Fosfocaiciositocoidina 10 fiale da 2 ce. 


RE 


Li 
(er) 


SCÈPOppo 

flucorone flacone gr. 100 scirovpo. 

Glucorone con dimetilamidofenazone 20 compresse 
da g. 0,8 da mgr. 509 + mgr. 200, 10 fiale x 5 cc. 
da g. 1 + g. 0,25 

GIutina (già Glutamin} 60 compresse, 200 com- 
presse 


sa 


fincone da g. 200 
Enteral 20 compresse 
& Enteral fiacore da 159 cc. di sciroppo 
t Enteral flacone da g. 100 di scironno al 10% 
fodositocoidina ffacone da 150 cc. di scireppo 


nr 


DK 
| 


gr. G3 
6, etossil 
: Veetossik 
etossil 5 supposte da g. 0,5 (categoria) 
tfetossit 3 supposte da gr. 1 (serie di categoria) 


fiacone gocce da 10 cc. (categoria) 


i «Ta gr. 30 linimento 


51| Polibalsamina 3 supposte da gr. 2,2, 6 supposte da |, 


pr. 22 
52; Polibalsamina 3 fiale da 2 ce., 5. fiale da 2 cc. 
I 
53, Polibalsamina fiacone x 15 ce. goece uso nasale 
64: Pregnebione 20 compresse tipo semplice, 3 fiale 
d» Î ce. tipo semplice, 20 compresse tipo nor. 
male con stricnina, 3 ffale 1 cc. tino normale con 
stricnina, 20 compresse tipo forte, 3 fiale da 
| £ cc. tipo forte, 20 compresse tipo forte con stric- 


nina, 3 fiale da 2 cc. tipo forte con stricnina | 
55: Pregnebiane 20 compresse tipo semplice, 29 com. |, 
presse con stricnina, 3 fiale da 3 cc. tipo sem-| 


| plice, 3 fiale da 2 cc. con stricnina 

56: Pregnebiene 3 supposte tipo normale, 3 supposte 
tipo forte, 3 supposte tipo fortissimo 

57| Pulmosolfamina fiacone da gr. 150 sciroppo tipo 


semplice 

58! Pulmosolfamina fiacone da gr. 100 sciroppo al 10 
per cento 

59} Pulmosolfamina flacone da gf. 150 sciroppo con 
efedrina 

69 Pulmoselfamina 6 supposte da gr. 2 tipo semplice 

61| Pulmosolfamina 6 supposte da gr. 2 con efedrina 


621 Rebios 40 compresse da gr. 0,25 


63' Sinergon Ad 1 fiala. da 1 ce. tipo forte, 3 fiale da 
1 ce. tipo forte, 1 fiala da 1 ce. tipo urto, 3 fiale 
da 1 cc. tipo urto, flacone da 10 cc. di soluzione 
eleosa tipo urto 


64! Beconol fiacone gocce da 10 cc. Aree 
eri Ormofilina 20 confetti sila a 
66! Pancreatina bile 20 confetti cheratinizzati . . 


67) Sucrida Berna ZU tavolette, 40 tavolette, 200 tavo- 
lette 


losfocalciosilocgidina flacone, da 150 cc. sciroppo, | 


Gentisod 20 compresse da g. 0,59 di sodio genti È 
sato, 60, compresse da g. 030 di sodio gentisato Î 
6, Gentisod 5 fiale da 10 cc.,, flacone da 150 cc. di| 


Glutina (già Glutamin) ffacone da g. 100 sciroppo, |. 


| ifetossil 10 compresse da gr. 0,5, 12 compresse da | 
flacone emulsione da gr. 100 (categoria) |: 


Polibalsamina fiacone da gr. 15 Jinimento, flucone | 


Data 
DITTA K SEDE di 
| registrazione 
Alfa Farmaceutici, Bologna,| 19- 5-1461 
via Cimabue, 9/4 
14. : 12- 1-1961 
Id. 30- 6-1954 
Id. | 25-10-1950 
Id. | 22- 4-1953 
Hd. | 16- 2-1954 
1a. 16- 2-1954 
Id, | 11- 7-1959 
L 22- 3-1961 | 
Hd. 11- 7-1959 
| 22- 3-1901 | 
Id. | 30- 4-1951 È 
ll. 30- 4-1951 | 
Id. 8-10-1960 
rd. , 13-11-1958 
ld. 18- 3-1960 
' 8- 8-1960 
Id. 20- 9-1960 
Id. P_8- 7-1961 
fa. 8- 7-1961 
Id. 8- 7-1961 
Id. 1- 3-1955 | 
Id. 26-10-1955. 
" 28-11-1961 | 
Hd. L 26-10-1955. | 
| 28-1E-1961 
Id.  1- 3-1945£ 
ld. '30- 7-1952 | 
Id. 30- 6-1954 
tà. 19- 4-1955 
Id. 7- 2-1959 
1a. - 21- 5-1960 
Id. 7- 2-1959 
Id. 7- 2-1959 
Id. 7- 2-1959 


Foscama - Ind. Farmaceutica 
Italiana, Torino, corso Fran-} 
cia, 332 

Alfa Farmaceutici, 

via Cimabue, 9/4 


Bologna, | 15-11-1950 


Bonomelli Farmaceutici, 6- 9-1960 

zago (Como), 

Montecuecoli, 1 
Id. 


Vister Vismara Terapeautici, 
Casatenovo Brianza (Como) 
Ist. Sierot. e Vaccinogeno Sviz- 
zero di Berna rappresentata 
in Italia dalla ditta Ist. Sie- 
roterapico Berna, Como, via 

Bellinzona, 33 


Dol- 
viale Cicogna 


i I1- 8-1955 
12 4-1949 


17- 3-1961 


1 29- 9-1947 | 


| registrazione 


1 16,357/3 
9.114 


9.114/A 
4.059 


4.059/A 

8.666 

8.666/A 

4.762 

4.762/A 

4.818 

£.818/A 

4.818/A-1 

, 14.390: 

: 16.838 

| 16.838/A 

} 16.833/B 

: 16.838/C 
16-838/C-1 

| 9750 

9.750/A 

9.750/C 


9.750/D 
6.850 


6.850/A 


6.850/B 
14.748 
| 14.748/1 
MH. 748/A 
| 14.748/B 


} 14.748/C 
868 


4.161 


| 17.526 


10.022 
1-941 


18.546 


Data 
dichiarazione 
di rinuncia 


i 10-I0-196£ 
10-10-1964 


10-10-1964 
10-10-19G£ 


10-10-1964 
5- 2-1969 
5- 2-190 
10-10-1964 
i 10-10-1964 
10-10-1964 


L 10-10-1964 


10-10-1964 

10-10-1964 
| 10-10-1954 
i 10-10 1964 
‘10-10-1964 
| 10-10-1964 
| 10-10-1964 
‘10-10-1964 
| 10-10-1964 
10-10-1964 


10-10-1964 
10-10-1964 


10-10-196£ 


10-10-1964 
10-10-1964 
i 10-20-1964 
" 10-10-1S6£ 
10-10-1964 


} 10-10-1964 
: 16- 2-1962 


i 10-10-1964 


17-11-1964 


17-11-1964 
E 23-10-1966 


22-10-1964 


91; 


108 


109, 


| 
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SPECIALITÀ MEDICINALI 
Serie, categorie e confezioni 


Tussaben flacone da gr. 180 di sciroppo per adulti 


Jodopan flacone gocce da gr. 25 (categoria) , 


Algicon 6 fiale da 1 ce... ... 0...» 
Brocal fincone da gr. 225 di sciroppo . . + 
Enteropectina fiacone da gr. 50 di DENER RT 


l'itometal 20 compresse . 
Freno - Pen 1 fiala da 5 cc. 


Jodatone alcoso fiacone da gr. 12 di soluzione per 


uso esterno 
Tiocalcîo 10 fiale da 5 cc., 5 fiale da 10 cc. . 
Hepatevit flacone da g. 175 . 
Jodovalile 10 fiale da 2 cc. . Ù x 


Jodovalile flacone gocce d 
Angiobis emmebi 3 fiale da 


Cerebroamina 10 fiule da 1 cc. 
Frenemo 1 fiala da 20 cc. per aerosolterapia 
Krat Sofos flacone da 200 cc... . 0... 


Idrolizzato 4? Sofos 5 fiale da 1 cc... +. 


bj Miciazina 15 compresse da gr. 0,60... + + 
i Metazina fiacone sciroppo da 30 cc. . ‘ 
| Nicozid scatola da 50 biscotti . 


Novum Sofos 5 fiale da 1 cc, per le serie A, B, C, 


D, E,F,G, HI, L 


Nautisan compositum 5 supposte (categoria) . 


Recresal 30 tavolette... 600680» 


Antibiotica tubo da gr. 4 di pomata oftalmica . 


Antisettica calmante Gel tubo da gr. 4 collirio 


solido 


di Azulene flacone da gr. 10 collirio . 
i Azulene astuccio da gr. 4 collirio solido . 


Bemigel atropina 0,5 %, tubo da gr. 4 collirio solido 
7| Bemigel atropina tubo da gr. 4 “collirio solido . 


Bemi Midrialico flacone da gr. 4 collirio . 
Bemi Miotica flacone da gr. 10 collirio . 
Bemi Omatropina fiacone da 10 cc. collirio . 


Collirio Bemi Benzisol flacone da gr. 10 collirio 


Collirio Bemi Labotropina flacone da 5 ce. 


Cloramfenicolo 1% Gel tubo da gr. 4 di collirio 


solido 


Cloramfenicolo Prednisolone Gel tubo da gr. 3 


di collirio solido 


5) Cortineotricina tubo da gr. 4 di pomata oftalmica 


Glucosio vitaminico Gel collirio solido tubo da 


gr. 4 


Idrocortisone 1% Gel Bertelli collirio solido tubo 


da gr. 4 
Jopocin pomata oftalmica tubo da gr. 4, . 
Pilocarpina 1% flacone da gr. 10... .. 


Data Numero Data 
DITTA E SEDE di di dichiarazione 
registrazione | registrazione di rinuncia 
Lab. Chimico Biologico O. Be-| 19- 7-1960 | 8.810 16-10-1964 
nedetti, Firenze, via Orcagna 
n. 21 
Lab. Scientifico Ar.Ga. (già| 22-10-1955 70/A | 27- 4-1964 
della ditta Medilal), via Ma- 
saccio, 29, Firenze ° 
1.S.A.F., Firenze, via Mara-| 31- 7-1951 5.163 7-12-1964 
gliano, 56 
Istituto Bruzzesi, Firenze, via | 10- 3-1960 | 16.993 21-10-1964 
Bolognese, 62 
Id. 30- 6-1947 784 21-10-1964 
Id. 10-10-1952 7.140 21-10-1964 
1a. 16-11-1956 | 11.046 21-10-1464 
ld. 27- 1-1953 7.404 21-10-1964 
Id. 28- 5-1946 450 21-10-1964 
Pagni Raffaello, Firenze, via | 24- 2-1955 8.006 2-10-1964 
V. da Bisticci, 4 
Farmaceutici Ecobi (già Lab.j 12- 6-1950 | 11.263 28-11-1964 
Chimico Emmebi), Genova, 
via F. Pazzo, 14 
ia. 12- 6-1956 | 11.263/A | 28-11-1964 
Lab. Chim. Emmebi, Genova, | 11-10-1950 ! 1.594 | 12- 2-1964 
via F. Pozzo, 113 I 
Vecchi e C. Piam, Genova, via! 5- 9-1950 3.845 13-10-2964 
Padre G. Semeria, 5 
ld. 28- 6-1950 3.568 15-10-1964 
18- 1-1957 
Farmaceutici Bruco, Genova,} 10- 9-1949 601 31- 8-1964 
via Canevari, 24/6 
Vecchi e C. Pium, Genova, via! 5- 9-1950 | 3.843 13-10-1964 
Padre G. Scmeria, 5 
IA. 21- 1-1950| 2.840 13-10-1964 
Id. 13- 8-1958 | 13.924 13-10-1964 
Id. 8- 2-1961 | 13. 924/A 13-10-1904 
Id, 27-12-1957 6.455/C 13-10-1964 
ld. 27- 9-1950 | 3.886 13-10-1064 
Chemosan Union di Viennaj 2-10-1957 | 6.784/D | 26-11-1964 
{Austria), rappresentata in 
Italia dalia ditta Zilliken, 
Genova, corso Carbonara 
n. 100/2 
Chemische  \Werke Albert dii 18- 2-1952 | 5.909 26-11-1964 
Wiesbaden-Biebrich (Germa- 
nia), rappresentata in Italia 
dalla ditta Zilliken e C., Ge- 
nova, corso Carbonara, 10A/2 
A. Bertelli, Milano, . via A.| 2- 4-1958 | 13.695 26- 9-1964 
Maiocchi, 6 
Id. 20-12-1958 | 14.667/A 26- 9-1964 
1d. 28- 1-1959 | 14.736 26- 9-1964 
Id. 23- 1-1959 | 14.736/A 26- 9-1964 
ld. 27-12-1958 | 14.623 26- 9-1964 
Td. 27-12-1958 | 14.623/1 26- 9-1964 
Id. 20-12-1958 | 14.665/A 26- 9-1964 
Id. 20-12-1958 | 14.662/A 26- 9-1964 
Id. 20- 4-1959 | 14.946/A 26- 9-1964 
Id. ‘19- 4-1957 | 12.465 26- 9-1964 
Id. 18- 4-1957 | 12.454 26- 9-1964 
Id. 17- 3-1959 | 14.883 26- 9-1964 
Id. 24-10-1959 | 16.074 26- 9-1964 
Id. 8- 7-1958 | 13.980 26- 9-1964 
Id. 8-11-1960 | 17.777 26- 9-1964 
Id. 7- 7-1959 | 15.302 26- 9-1964 
Id. 26- 7-1-58 | 14.080 26- 9-1964 
Id. 5- 9-1959 | 15.283/A 26- 9-1064 
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ITA. 
È 
Data Numero Data 
E SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDN di di dichiarazione 
ia Serie, categorie e confezioni registrazione | registrazione | di rinuncia 
VA ci 
110| Pilocarpina 2% tubo da gr. 4 collirio solido al| A. Bertelli, Milano, via A.| 5- 9-1959 | 15.283/B 26- 9-1964 
2 per cento Maiocchi, ‘ 6 
111 Pilocarpina 3 % tubo da gr. 4 collirio solido al 3 % Id. 5- 9-1959 | 15.283/B-1 | 26- 9-1959 
112| Selenio anti blefaritico Gel tubo da gr. 8 collirio Id. 29- 3-1961 | 18.721 26- 9-196£ 
113) Sulfo - Caf tubo da gr. 4 pomata oftalmica . Id. 15- 4-1959 | 14.888 26- 9-1964 
114 Stulfo - Caf tubo da gr. 4 pomata oftalmica con Id. 15- 4-1959 | 14.888/A 26- 9-1961 
cortisone 
15 Sftetra flacone da gr. 0,500 + fiala di solvente | Albi Terapeutici, Milano, via | 23-11-1961 | 19.378/A | 23- 4-1964 
Stilicone, 39 
116! Silicarbol 100 compresse... .. A.iL. T.E. A., Milano, via F.| 30- 6-1955 | 10.143 30- 1-1964 
Nullo, 13 
117| Tloformina 20 compresse . Sr So 2. Id. 7- 6-1955 | 10.176 30- 1-196t 
5 fiale da 5 cc. (categoria) . n Id. 7- 6-1955 | 10.176/A S0- 1-1964 
119! Tedral 12 spugne normale . “va a La dilta Warner-Lamberi Phar-| 7-11-1952 | 7.230 13- 5-1904 
maceutical Company, New 
Jersey (U.S.A.) rappresentata 
in Italia dalla ditta Angiolini, 
| Milano, via Balzaretti, li 
120, Tedral 24 confetti ad azione ritardata . . . . . Id. 21- 7-1954 | 7.230/A_ | 13- 5-1961 
121; Cytobion fortissimum 1 fiala da 1 cc. x 1000) Bracco - Ind. chimica, Milano, | 17- 5-1958 | 5.816/1 30- 7-1964 
gamma via Folli, 50 
122 Cuprex (soluzione per uso esterno) flacone da Id. 16- 5-1958 | 8.520 30- 6-1964 
1 25 cc., flacone da 50 cc., flacone da 100 cc., fla- 
cone da 200 cc., fiacone da 500 cc., flacone da 
1000 cc. 
123 “stromenin flacone gocce x 20 cc. . , Id. 17- 5-1958 ] 4.263/C 30- 7-1964 
124 Estromenin (uso veterinario) fiacone da 5 cc. so- Id. 17- 5-1958 | 4.263/A 30- 7-1964 
luzione oleosa 0,1% 
125, Karanum 20 compresse x g. 0,015... .. Id. 11- 4-1958 | 6.328/A 30- 7-1964 
126| Xaranum 5 fiale da 1 cc. x 10 m2. . . Br Id. 11- 4-1958 | 6.328 30- 7-1964 
127| Vetural 18 compresse . . . : n Id. 3- 3-1952 441 20- 7-1964 
128| Pas - Cilag 100 compresse x gr. 0,5 Di Ù Id. 4- 3-1952 | 2.547 30- 7-1964 
129 Permease 2 fiale x 25 U. + 2 fiale solvente . ld. 8- 9-1954 | 9.289 30- 6-1964 
130) Scofedal 10 fiale da 1 cc. tipo debole. . . . . Hd. 10- 5-1958 2.384 30- 6-19604£ 
134| Scofedal 10 file da 1 cc. tipo forte. . .., 1a. 10- 5-1958 | 2.384/1 30- 6-1954 
132' Solfone Cilag 5 fiale x 5 cc. . 29 0 Id. 1- 3-1952 | 2.145 30- 7-1964 
133 Stipticina 20 confetti da gr. 0,05 n Id. 13- 5-1958 | 8.750 30- 7-1964 
134| Stipticina 5 fiale da 1 cc. x gr. 01. . Id. 13- 5-1958 | 8.750/A 30- 7-1964 
1351 Vaccino poliomielitico Connaught 1 flacone ‘da Id. 5-10-1960 | 14.380 30- 7-1964 
3 cc., 1 flacone da 10 cc. 
136. Badional Gel tubo pomata da gr. 20, tubo pomata | Bayer di Leverkusen (Germa-| 12-10-1953 | 8.198 24-11-1964 
| da gr. 50 nia), rappresentata in Italia 
| dalla ditta Co -Fa, Milano, 
viale Certosa, 126/130 
137; Bayer - E 39 5 fiale da mg. 10 + fiala solvente Id. 30- 3-1960 | 12.418 24-11-1964 
13] Bayer - E 39 30 capsule gelatinose da mg. 5 (ca- Id. 25- 3-1957 | 12.418/A 24-11-1964 
tegoria) 
139| Baytinal 1 fiala da gr. 1 di sostanza secca + fiala Id. 17-11-1955 | 10.569 24-11-1964 
solvente da 10 cc. 
140} Lattoflavina Bayer 5 fiale da 2 cc. . durese Id. 13- 3-1951 | 4.471 24-11-1964 
141/ Plus - micina S flacone da 500.000 + gr. 0,50 con | Co - Fa, Milano, viale Certosa, | 20- 6-1961 | 8.001/B 24-11-1964 
annessa fiala solvente da 2 cc. (categoria) n. 126/130 
142) Solarson 12 fiale da 1 cc., 12 fiale da 2 cc. . . . Id. 8- 5-1952 | 6.294 28-11-1964 
143 Menacyl 10 compresse, 3 compresse... . . Lakeside Lab. Dott. Milwaukee (1) —_ 12-10-1964 
(USA), rappresentata in Ita- 
lia dalla ditta Farber, Mi- 
lano, via Imperia, 35 
144| Anabolsterina 5 fiale x 2 cc. di 1° grado, 10 fiale x | Ganassini, Milano, via P. Gag-]| 15-11-1962 | 14.563 65-12-1964 
x 2 cc. di 1° grado gia, 16 18- 5-1963 
145) Anabolsterina 5 fiale x 2 co. di 2° grado, 10 fia- Id. 15-11-1962 | 14.563/1 5-12-1964 
le x 2 cc. di 2° grado 18- 5-1963 
146| Anabolsterina 10 confetti cheratinizz. da gr. 0,60, Id. 15-11-1962 | 14.563/A 5-12-1964 
15 confetti cheratinizz. da gr. 0,60 
147) Reminaljodina flacone gocce x gr. 30... .. Id. 11-.2-1956 | 10.887 3-12-1964 
148! Reminaljodina 6 fiale x 2 0c... 0.0.6 Id. 11- 2-1956 | 10.887/A 23-12-1964 
149] Osadrin 8 fiale x 5 CC... .L6000606 66 Knoll, Milano, via Soperga| 4-12-1957 | 13.217 2-12-1964 
n. 37/39 
150} Pen - tetraciclina pomata oftalmica in tubo x gr. 5| Istituto De Angeli, Milano, = 30- 4-1957 | 12.4760/0 | 22-10-1964 


Serio, 15 


Autor. con lettera n. 20400/66943 del 5-3-1951 e n, 20300,29,225/24022 del 25-68-1052, 


Supplcmento ordinario allo GAZZETFA UFFICIALE n. 8£ del 3 aprite 1965 


È apaha iure 


o 
d Slip lo BEPSBO ’ Datr Numero Data 
3 SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE È a î + dicliigrazioni 
È Serié, categorie e eorifezioni: Pegi frazioni | registrazione | di rinuncia. 
d | È 
151) Neùreglulina 23 compresse Iniziative Terap. Panthé?, Mi- È 9- 3-Î962 | IS.60k 16- #-1966 
lané, via Doberdò, 16 | ; li 
152) Arfrinceuit (serie. di categoria) 5 ampolle liofiliz- | Istituto Medicamenta, Milano, È 19- 9-1961 |.17.866/F# | 6-10-196f 
zate x 2000 mcg. com annesse 5 fiale di sol-| via S. Vida, 7 È 
vente. x 4. ce. È A 
153 Difiovit Ibi 20 compresse da ma. 5 I.B.I. Istituto Bieéh. Haliano, | 27- 2-1961 | : 18, 500 ì Y2-FI-F96f 
Milano, via Brembo, 65 Î : 
154: Difiovif Ibi 10 compresse da mg. 10 pi. È 27- 2-I981 i 18.500/f 19-11-1966 
Ditiovit Ibi 10 conipresse da me. 25, 39 compresse Ha. 27- 2-1961 | 18.500/2 12-11-1964 
da mg. 25 LOR 5-196E |" sE 
! Ditiovit ibi 10 compresse da mg. 50 ra. 27- 2-1951 | 18.500/3 12-11-196£ 
Nicovitam Ibi 10 compresse &a g. 0,05, 10 com- Id. + 30- 7-1943 45 | 16- G-ISGL 
presse da g. 0,90, 10 ffale da g. 610 ; È 1 i . 
| Kata  Lipid  FGb 30 compresse da me. 125 Id. > 22-+1-1961 | 19.246 25- G-1964 
Foscadina 10 fiale da 1,3 cc. La. Chi. Lo. presso Lab. Man- ettera _ 1.716 15-11-1964 
i zoni 9- 3-1950 
Liver injection 3 fiale x 1 cc. da 5 U. $ ffale x | Lakeside Laboratories Inc. Mil- | 29- 5-1917 748 13-10-1964 
x 2 cc. da 10 U. 1 flacone x 10 cc. da 100 U., f  wankée 1, (USA), rappresen- 
+ flacone x 10 ce. da 150 U. tata in Halia dalla ditta Far- i 
ber Ref, Milano, via Impe- È | 
ria n. 35 1 
| fsfracor 6 sunnoste x wr. È,5 Lampugrani Farmaceutici, Mi-| 13- 4-1954 Ù 5.970/A | 30- 91968 
lano, via Gramsci, 4 i | 
4strazolo 10 supposte x gr. 1,50 Hd. ! FR--1F-1958 | 6.589/A | 20 16564 
Astrazolo flacone gocce x 10 cc uso oftalmico 1A. 11--11--1998 | 6.589/B | 20- SISGL 
Circoran 10 compresse, 6 fiale x 1 cc. flacone Ia. 5- 3-1918 | 1.201 SO 9-90 
gocce x 10 cc. : | 
Galasan fiacone x gr. 50 di soluzione uso esterno Id. 8-10-1950 | 2.519 P SO 91064, 
i Neotex flacone gocce da 20 ce. Ia. 7--31-4959 | 16.283 | 50- 9-166£ 
Neober 20 compresse 1d. P7-b1--1959 | 16.280/B | 5C- 9-196£ 
Neodrenal 6 fiale x 1 ce. Id. + 9- 91009; T39.644 | T-100-ICGE 
Neodrenal 20 compresse sottelinguali da gr. 0,00 Ia. 9- 9-1959 | ES.640/R | 23-10-1660 
i Neosteril flacone x 50 ce. Hd. | 28- 4-1955 ; 9.99 | 28- G-I96£ 
Neosteril tintura flacone x 160 cc. (categoria) Id. F30- 8-H9535 9.954 fA Fa 91954 
Zi Neosteril flacone da 100 ce. ld. 13-19-1955 | 9.954/B. | 28- ®1501 
di Simcor flacone da 10 cc. Id. comini Re . 16.086 | 30- G-196# 
(IAS Pei v) o. 
;4i Gimp 3 fi: 9 co. d. comunicato del 16.08GFA | S0- 6-196£ 
‘ Simcor 6 fiale x 3 ce I CR NOA I È 
j Bedowxyl 2 fiale da { ce. x 1000 gamma, 5 fiale da | Maestretti, Milano, viale Gran] 27- 2-1961 | 5.634/1 30- 6-1£6£ 
1 ec. x 1000 gamma, 4 frale da tec. x 160 gamma i Sasso, 18 î E È 
BedoxjI fiacone da 10 te. I. 27- 2-196I 5.634/A i 30- 6-1964 
Citrosodina 6 fiale da 5 cc. Id. 22- 2-1952 6.006 30- 6-1961 
Colcamyl 12 compresse da 4 mgr. (cafegoria) hl 20- 8-1959 | 14.229/A | 30- 6-156t 
Cortiryb 4 fiale da 19 mer. I. 15- 5-1950 | 2.390 i 20- 6-166£ 
Decaserpyl 6 supposte da mg. 24 (categoria) Id. 27- 6-1981 | 16.1S6/A 20- 6-1954 
Desameton collirio facone da 3 ce. Id. 24- 9-1960 | 17.617 : 30- 6-1264 
Desameton pomata da gr. 3 (categoria) Id. 10- 6-1951 | 17.617/A. | 30- G-1964 
Disonyi 40 compresse con reserpina Id. 24- 2-1961 | 13.213/A 0- 6-1964 
Gonadoseryl 5000 U. (serie) 1 fiala da 5000 U.I. + Id. 20- 6-1952 | 5.027/A £80- 6-196£ 
+ uma fiala di solvente È Ì 
Gonedocaryl 10.008 U. 1 fiala dn 10.600 U. + 1 fiala Hd. 13- 5-1952 | 5.48F/f T30- 6-I0G£ 
di solvente È È 
186! Idrorenil 20 conrpresse da ms. 50 H. | 5- 91955 | 15.306/1 30- 6-1964 
187|Jodometina (categoria) 50 compresse Td. | 25-11-1955 | 7.761/A 2- 6-1954 
188} Lipiopen 1 flaconcino da 300.090 U, + fiala diluente Id. 13- 6-1959 | 10.857 30- 6-1964 
da 3 cc. 
189} Miociclina 1 fiaconcino + 1 fiala di diluente ra. — 15.339 30- 6-1964 
190| Mfiotran 20 compresse da 100 mgr. IU. 9- 5-1969 | 17.079 | 30- 6-1964 
191) Ottarsolo 12 fiale da 1 cc. Id. 18-11-1953 } 8.379 | B0- 6-I964 
192| Penicillina Roussel flacone da 200:000 U., flacone Id. 29-12-1949 | 2.747 30- 6-1964 
da 100.000 U., fiacone da 509.000 U. 
193) Penicillina hRoussel 20 pastiglie x 2000 U., pomata Id. 8-11-1950} 2.747/A - 
gr. 15 x 2.000 U., 6 ovuli x 100.600 U., pomata È 
oftalmica gr. 5 x 2.000 U, : a 
194] Penicillina Roussel flacone da 400.000 U. Id. ll- 3-1952 | 2.747/E. O- G-1964 
195! Penî procaina fiacencini 500.068 U. + solvente, Td, Z1- 7-195£4 | 9.158 50 6-1964 
fiaconcini 400.000 U. + setvenfe l . 
196! Sereno 6 supposte HI, 19- 1-1954 | 8.561 | 3 6-196£ 
197| Sterogyl flacone da ce. 10 gocce H, 8- 8-1944 205 30- 6-1964 
198 Strepto lipepen 1 fiacentine + 1 fiala diluente. Ie 13- 6-1959 | 13.153 30- 6-1964 
1.9] Strepto penyl 1 fiaconcino + 1 fiala di eccipiente | Ed, ! 11-10-1954 | 9.418 30- 6-196£ 
200] Tonico al pancrinol fiacone x cc. 45 tipo concen- II, 30- 1-1944 103 30- G-1964 


trato 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 84 del 8 aprile 1965 


] N d'ordine 


SPECIALITÀ MEDICINALI 


Ferie, categorie e confezioni 


Tiopirene fiacone da 75 ce. . . . , 


Tetracomplex 8 capsule . . . .. è 
Tetracomplex 16 capsule per uso pediatrico + 
Tetroid tubo di 16 compresse. . ... 0... 
Venolrop polvere scatola da gr. 70. 

Vitaneuran 2 fiale da 3 cc. x 100 mg. " tipo urto 
Zimocal tubo di 50 compresse . hl è 
Dinitrile vit. flacoue da gr. 160 di sciroppo 4 


i Isobicina fiacone da gr. 160 di sciroppo . . . 


Lambal fiacone da 10 ce. di soluzione al 10 9 


Verenovo 20 tavoletta . 
Cioccolato purgativo alla fenolftaleina ‘det dottor 
Viola busta da gr. 8 di polvere, busta da gr. 75 


Pharmatonin 100 fiale x 1 cc. al 2%, 100 Nolo x 
x 1 ec. al 4%, 20 cilindri x 1,8 cc. al 2 % 


Terramicina etistr flaconcino da gr. 1,5 + flacone 
x 40 ce. elisir 


| Nicotil 20 compresse tino semplice, 10 fiale da 1 ce. 


tipo semplice, 10 compresse tipo amide, 10 flale 
da 2 ce. tino amide 
Lenic complee con miacina 20 capsule (categoria) 


| Hemoplastina flacone da gr. 180 di sciroppo fer- 


roso vit., 30 tavolette da gr. 2 calcio vit., 30 ta- 
volette da gr. 2 calcio vit. ferroso 


! Hemoplastina 6 flaconcini x 10 cc. di siero ferroso 


vit. per uso orale 
Blih 5 fiale da 1 cc. x mg. 25. 


Rilh 5 fiale da 2 cc. x me. 50. . 
Kinascorbii 4 compresse confettate, 20 compresse 
confettate 


Ossimicina 8 capsule da mg. 250 . 

si Ossimicina sospensione per uso orale in fiacone 
da 30 cc. x gr. 1,5 (categoria) 

Anartrolo pomata in tubo da gr. 20... . . 


4ntitussin flacone da gr. 100 sciroppo . . . . 

al Canfonitnitna 5 fiale da 1 cc. per bambini . 

Canfopulmina 5 fiale da 2 cc. per adulti (serie) 

Tonergolo flacone da gr. 150 sciroppo tipo semplice 

Tonergoto 10 fiale da 2 cc. tipo semplice (cate- 
goria) 

Tonergolo fiacone da gr. 150 sciroppo con stricnina 
{categoria} 

Tonergolo 10 fiale da 2 cc. con stricnina (categoria) 

Dalomit flacone gocce da 20 cc. di soluz. aerosol 
con efedrina 

Dolomit flacone gocce da 20 ce. di soluz. aerosol 
con efedrina e adrenalina 

Terramicina tubetto unguento x 1 oncia, flacone 
x gr. 2 + bott. x 10 solvente, ferramicina gocce 
uso orale 


Terramicina fiacone sospensione orale x gr. 1,5 

Terremicina flacone gocce oftalmiche x 5 ce. (ca- 
tegoria) 

Terramicina soluzione otoiatrica (categoria) . . 

Terramicina polvere aspersoria . . . ae dara 

Terramicina compresse solubili (categoria) . ala 


(1) Aut. prefettizia cor lsttera n. 45196 del 13-3-1088, 


DITTA E SEDE 


Maestretti, Milano, viale Gran 
Sasso, 18 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Maggioni & C., Milano, via G. 
Colombo, 40 
Hd. 
Id. 


Id. 

O.S.F. - Officina Farmacotera- 
pica Ambrosiana, Milano, via 
Gallarate, 149/1 

Pharmaton S..A. di Lugano 
Bioggio (Svizzera), rappre 
seniata in Italia dalla ditta 
Dentalica, Milano, via Santa 
Sofia, 8 

Chas Pfizer & Co. di New York 
{USA), rappresentaia in Halia 
dalla ditta Pfizer Italiana, Ro- 
ma, via Gaeta, 4 

Zambeletti, Milano, via Luigi 
Zambeletti, 14 


Cutolo Calosi, Napoli, via P. 
Castellino, 111 
Istituto Sieroterapico Italiano, 
Napoli, via S. Giacomo dei 
Capri, 66 
Id. 


Dima Lab. Biofarmaceutici, 

Roma, via Ugo Bassi, 20 
Id. 

Consorzio Neoterapico  Nazio- 

nale, Roma, via di Priscilla 

n. 101 


Lab. Farm.co Romano, Roma, 
piazza S. Maria in Trastevere 


Helvi, Roma, via G. Cottolen- 
go, 12 
Id. 


La «ditta Chas Pfizer di New 
York (USA), rappresentata in 
Halia dalla ditta Pfizer Italia- 
na, Roma, via Gaeta, 4 


Data 
di 
registrazione 


1-12-1959 


30- 9-1959 
11- 2-1960 
20- 8-1959 
(1) 
5-10-1960 
20- 5-1949 
3- 1-1959 
3- 6-1953 
5- 5-1947 
15- 7-1957 
3- 1-1959 
26- 4-1955 
30- 8-1955 


31- 3-1949 
e comuricato 


5-11-1963 


11-12-1952 


8- 6-1943 


10- 4-1959 
26- 9-1951 


16- 2-1954 
10- 4-1959 
10- 4-1959 
4- 1-1957 
22- 2-1957 
22- 2-1957 
18- 9-1957 
10- 9-1957 
20- 9-1957 
20- 9-1957 
18- 9-1957 
18- 9-1957 
18- 9-1957 


18- 9-1957 
24- 1-1959 


24- 1-1959 
14- 3-1953 


26- 5-1954 
26- 5-1954 


26- 5-1954 
26- 5-1954 
26- 6-1954 


N rar 


“i zione 


16.123/A 
15.849 
15.849/1 
11.593 
1.894/2 
1.846 
4.536/H 


6.336 
703/C 


13.816/A 
9.943 


1.860 


4.411/A 


39 


14.940/A 
107/A 


107/B 
7.988 
7.988/1 
3.343 
12.260 

12.260/A 
12.980 
12.982 
12.984 
12.984/1 
12.981 
12.981/A 
12.981/B 


12.981/C 
14.706 


14.706/A 
4.411/B 


4.411 /C 
4.411/C 


4.411/C 
4.411/C 
4.411/0 


Data 
di hiarazione 
di rinuccia 


30- 6-1964 
30- 6-1964 
30- 6 -1964 
30- 6-1964 
30- 6-1961 
30- 6-196£ 
30. 6-106t 
18-11-1964 


18-11-1964 
13-11-1964 


13-11-1964 
26-11-1964 


28- 4-1960 


5-11-1904 


19-11-1964 


20-10-196£ 
30-10-1964 


30-10-1964 
3-11-1964 
93-11-1964 

31-10-1964 

29- 5-1964 

20- 51961 

12-11-1964 

12-11-1964 

tà 1964 

2-11-1964 

15-11 1064 

12-11-1964 

12-11-1964 


12-11-1964 
13- 2-1964 


13- 2-196t 
5-11-1961 


5-11-1964 
65-11-1964 


5-11-196£ 
35-11-1964 
85-11-1964 


8 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 81 del 3 aprile 1965 


a | | 

5 Data Numero Data 

8 SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE di di dichiarazione 
L=] Serie, categorie e confezioni registrazione } registrazione {| di rinuncia 
Zi 


York (USA), rappresentata in 
Italia dalla ditta Pfizer Italia- 
na, Roma, via Gaeta, 4 
Pfizer Italiana, Roma 26- 5-1954 | 4.411/C 65-11-1964 


241| Terramicina 25 compresse confettate x 100 mgr., 
100 compresse confettate x 100 mer., 8 com- 
pressé confettate x 2350 mgr., 16 compresse con- 
fettate x 250. mgr., 100 compresse confettate x 
x 250 mgr., 25 compresse confettate x 50 mg 
100 compresse confettate x 50 mg. 

242) Robiacina (già Alfabiocina) 1 flacone da mer. 250 
+ fiala solvente 


Tiber (già della ditta Alfa) 8- 6-1960 | 14.865/B 7-11-1964 
‘1.C.1.), Roma, via Prenestina 
n. 707 

Laboratori Delalande, Torino,| 1- 8-1963 | 18.702 7-10-1963 
via Beaulard, 8 
Panodan Angelo, Tiarno dif 7-10-1955 | 10.425 29-10-1964 


Sotto, (‘frento) 

Dade Reagents Inc. di Miamij 9-12-1953 | 8.393 12- 6-1964 
(Fiorida - USA), rappresen. 
tata in Italia dalla ditta Eu- 
rospital S.p.A., Trieste, via 
Conti, 28 


243| Nevrilande 4 fiule da 2 cc. da meg. 1000 + mg. 50 + 
+ mg. 10 
244; Magnesia Dolomina fiacone da 700 cc. 


245; Sieri emodiagnostici 2 fiale da 5 cc. di siero gruppo 
sanguigno (umano) Anti-A ed Anti-B, 1 fiala a 
2 co. di siero gruono sanguigno (umano) - 

sorbito Anti-A, 1 fiala da 2 cc, di siero pra 
nante sangue (coniglio) Anti-M, 1 flala da 2 cc. 
Qdi siero determinante sangue (coniglio) Anti-N, 
1 fiala da © cc. di siero umano; Anti rh’ {Anti-C}, 
1 fiala da 5 cc. di siero umano Anti Rho {Anti D) 
1 fiala da 2 cc. di siero umano Anti Rho (Anti D), 
1 fiala da 2 cc. di siero umano Anti rh" (Anti E), 
1 fiala da 5 cc. di siero umano Antì Rho’ (Anti 
CD), 1 fiala da 5 cc. di siero umano Anti Rho” 
(Anti DE), 1 fiala da 5 cc. di siero umano Anti 
rh’, Rho e rh" (Anti CDE), 1 fiaia da 2 cc. di 
siero anti umano globulina ({conìglio) per la 
prova di Combs’, 1 fiala da 5 ce. di siero umano 
Anti A, B (Gruppo 0), 1 fiala da 5 cc. di siero 
umano per controllo positivo sifilide, 1 fiala da 


240) Terramicina unguento oftalmico gr. 3,5. . «+ + La ditta Chas Pfizer di New! 26- 5-1954: 4.411/C 5-11-19604 


2 ce. di siero umano Anti hr (Anti C) 

246 HIyprotigen nl 6 % con destrosio al 5 % flacone da | Laboratorio Don Baxter, Trie-| 21- 5-1957 | 10.090 12-11-1964 
250 cc., flacone da 500 cc., fiacone da 1000 cc. ste, via Conti, 28 

247| Hyprotigen 6% con potassio al 5% flacone da Id. ‘ 8-11-1957 | 10.090/A 12-11-1964 
250 cc., flacone da 500 cc., fiacone da 1000 ce. | 

248; Hyprotigen flacone Vacoliter da 1000 ce... .. Ta. i 9-10-1959 | 10.090/B 12-11-1964 

249 Allenfillina 6 fiale da 10 cc. (serie). . . .. + .{Importex Chimici Farmaceuti-} 8-11-1957 4.599/1 10-11-1964 

ci, Trieste, via Conti, 28 i 

250; Allenfillina 5 supposte tipo semplice (categoria) Id. 8-11-1957 4.599/A 10-11-1964 

251| Gratusvit 10 fiale da 254 cc. uso intramuscolare, | Ind. Chim. e Farm, Dott. Rei-| 5-10-1954 | 9.357 28-11-1964 
10 fiale da 24% cc. uso intramuscolare ner e C., Sarono (Varese), 


via Milano, 13 


(441) 


Elenco n. 45 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 
del testo unico dclis leggi sanitario approvato con regio decreto 27 luglio 1934, ni. 1265 e degii ariicoii 27 e seguenti dei 
regolamenta approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478. 


(e) 
5 Numero 
E SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA E SEDE Numero del decreto e data del decroto Data 
i di revoca 
Z 
1| Cardiodest sedativo, confetti 20, supposte | Biotradìng, Milano 17.670 - 9-8-1960 3924/R 15- 7-1964 
6 da gr. 3 17.670/A - 9-8-1960 
2! Ledifar fiale serie da meg. 1.000 . . Farcem del dott. Cerbini, | 19.696/1 - 17-9-1962 3929/R 15-11-1964 
Milano 
(442) 
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UMBERTO PETTINARI, direttore 
= - ubi id 
PREZZO L. 230 (4151076) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. €. 


